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ZECHOWICZ 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC I DZIADZIU 


EM. DŁUGOLETNI PRAC. PRZEM. WĘGLOWEGO, 

ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU 

ODRODZENIA POLSKI, ZŁOTYM I SREBRNYM 

KRZYŻEM ZASŁUGI, MEDALEM X-LECIA POLSKI 

LUDOWEJ I ZŁOTĄ ODZNAKĄ „ZA ZASŁUGI 
W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII“ 


przeżywszy lat 75, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 19 października 1974 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 

zostanie we wtorek dnia 22 bm. o godz. 10.30 w kościele 

św. Ducha w Chorzowie, po czym nastąpi przewiezienie 
zwłok do Krakowa. 


Wyprowadzenie zwłok z kapliey ementarnej na cmentarzu 

Rakowickim w Krakowie do grobowea rodzinnego nastąpi 

we środę 23 bm. o godzinie 10.40, o czym i 
pogrążeni w najgłębszym żalu: 


ŻONA, DZIECI, WNUKI I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO SR 1 
USŁUG KOMUNALNYCH Bibl. Jag. 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 
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